NOVA 


Mod. El 





(320) c. R. M. 10 * Saconda Serie - Seconda edizione 


Propriety riservata 


"RADIO INDUSTRIAL - Milano 735 


1T4 


1S5 


3V4 


• 160 pF 
XSOKpF 
A 20KpF 


MF465 kHi 


& GB 20-31] 


1R5 


500pF 


N.B. 11 presente ricevitor© ha la triplica alimentazione. 


9PINA PER ALIMENTATORE CA 


675 


3V4 


1T4 


COMM 

CC-CA 





























































































